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Situation générale 

A lors qu ‘ ;ni mois de fc\ ricr. on a\ ait rcirom c 
uncpluMomciricquasi-normalc( 30-40 mm), 
apres 4 mois souvent à plus de lOO mm. le 
mois de mars repart sur des bases très arro- 
sées Selon les secteurs, on a déjà 25 à 43 mm 
d'eauenregistresdu I au 12 mars. Les lravau.\ 
sont de nouveau perturbés, alors que les 
cultures d'automne am\cnt ou sont déjà à 
des stades néccssiiani des inierv entions (ré- 
gulateurs sur colza et certains blés. 2cmc 
apport d'a/oic. désherbages cércalcsa termi- 
ner. désherbages pré-ie\ éc des pois et féve- 
rolcs. ) 

Colza 

STADES la majorité des parcelles sont au 
stade D2 (boutons accolés visibles) On com- 
mence a a\ oir quelques plantes au stade E 
(boulons séparés). Les autres parcelles sont 
a Déboutons cachés) ou D1-D2. 

Régulateur 

Le stade limite d utilisation du P.ARL A Y est 
atteint 


également le charançon, sachant toutefois 
qu ‘au delà du stade tige 20 cm, les dégâts 
potentiels de ce ravageur sont moindres. 

Se référer à la note sur les problèmes de | 
résistance des méligethes envoyée courant ; 
février. 

I 

Maladies 

Des développements de cvlindrosporiose 
sont obscrv es généralement principalement 
sur la V ariclé ZEN ITH dans le Val d Oise cl à 
Varreddes (nord 77). cl sur CAPITOL (sec- 
teur de Mantcs-7X) 

Si la maladie est en forte progression, une 
intervention avant floraison peut être néces- 
saire. 

Produits : carhendazime seule et/ou triazo- 
les. Dans le cadre d'une prévention de la 
résistance sclérotinia à la carhendazime, 
une triazole seule est préférable (tehucona- 
zole, cyproconazole..). 

Blé 

STADES ; décollement de l'épi à épi I cm 
passé (surSCIPION notamment). 


Ravageurs 

.A la faveur des quelques périodes de beau 
temps de la semaine passée, il y a eu un v ol 
de ravageurs : 

- du charançon de la tige du colza dans des 
cuvettes du sud Seine et Marne et dans le 
nord de la région (voir carte). 

- des méligethes. avec des captures de plu- 
sieurs di/.aincs d'indiv idus dans certains si- 
tes de Seine Cl Marne (voir carte), souvent là 
ou les captures ont été très fortes en 2(XX). et 
à Sonchamp ( 78 ). Pratiquement aucune cap- 
ture en Essonne. 

Sur plantes, la présence de meligèthes a aussi 
été délectée dans quelques parcelles, mais 
reste discrète compte tenu de la météo. Dès 
la prochaine période de beau temps, il faut 
sans doute s attendre à des arrivées impor- 
tantes de méligethes. pouv ani justifier une 
intervention. 

Le seuil indicatif est d'au moins 2 à 3 
méligethes par pied Le traitement visera 


l. O 

3- U':|44 



Régulateur 

Un certain nombre de parcelles arrivent ou 
sont au stade «cycoccl» (stade limite épi 1 .5 
cm) 

Pour les régulateurs, outre le stade d ' applica- 
tion. les icmpcralurcs jouent un rôle impor- 
tant dans 1 cfficacitc du traitement (voir ta- 
bleau page suivante). 

Maladies 


► 

Colza 

Cylindrodans le 
nord de la région. 


Les conditions climatiques sont 1res favora- < 

blcs au développement du piélin verse et de ravageurs 

la septoriose L'oïdium reste rare attendent le soleil. 


Au niv eau du piciin verse, nous avons com- 
mencé les premiers contrôles visuels dans 3 7 
parcelles de notre réseau de suivi. Les ni- 
vcau.\ d ’attaque se repanissent comme suit ; 
- 1 4 parcelles avec plus de 20% de piélin. 

- 9 parcelles avec 1 0 à 20% de piélin. 

- 13 parcelles avec moins de 10% de piélin. 
Rappel dans les situations où un uaiternem 
csi prévu à base de prochloraz. 1 ‘ inic n ention 


Blé 

Piétin verse. 

Pois 

Déjà des thrips. 

i 



doit se faire entre épi 1 cm et 1 noeud (épi 4- 
5 cm). 


C apturos de Meligethes - 6 au 13 ii'iars 


Pois 

Ravageurs 

Nous a^•ons déjà obsené la présence de 
thrips dans des parcelles du sud Seine et 
Marne sur des parcelles en cours de germina- 
tion ( Anipomille. EgrcNiUe). L’observation à 
l 'oeil nu est souvent délicate (petite taille de 
l'insecte 1 à 2 mm. présence de terre). 

Seuil d'intervention : au moins 1 thrips par 
plante au stade 80% de levée. 
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Capiurcs de Charançon de la lige - 6 au 1 2 mîirs 
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Conditions de températures nécessaires aux régulateurs 


1 

Specialiiês ' 

r 

Stades 

1 cmpcntivcs minimum rcauises 1 

Jour du Iriiteinent 

Les 3 jours 
suivani le 
traitemenl 

Mini enregistré 

Maxi prevu 

Mjxi prévu 

O COCEL C5 

Fin uUafte i «ipi i cm 

- 1 “C 

- !0^C 

10°C 

C^TER 

Nii-UlUKe à 1 meud 

- l'C 

-6“C 


C^'COC'EL CL i 
MONDIUM 1 

Mi-UUage à 1 ncxud 

- rc 

■^6®C 

+ 8«C 

TERP.AL 1 

i meud à aoparilion R 

-► 2”C 

+ 12®C 

12'’C 

ETHE\'ERSE 1 

1 fKtud à début eunileincni 

♦ r>c 

H^C 

4 14®C 

MOIXH’S 1 

Epi 2>.3 cm i 2 nœuds 

-2°C 

* 10“C 

* 10®C 

MEDAX 

Fin lallitte à 2<’3 noeuds 

-rc 

’-25'’C 




